SHT 1 COVER SHEET 

SHT 2 LINE FILTER 

SHT 3 TRANSFORMER, DC RECTIFIED 

SHT 4 DC REGULATED 



7. FOR 100V/115V UNITS INSTALL JUMPERS Rl. R2 

REMOVE JUMPER R3 

FOR 230V/240V UNITS INSTALL JUMPER R3 

REMOVE JUMPERS Rl. R2 

6. LUGl, LUG3 AND LUG4 ARE 0.250 QUICK DISCONNECT LUGS. 
5. LUG2 IS A 0.107 QUICK DISCONNECT LUG. 

A. ALL FUSES ARE 250V. 5 X 20MM. 

FOR lEC ASSY: FI = Tl.OA 
F2. F3 * F2.0A 
F4. F5 = F1.6A 

FOR UL ASSY: FI = l.OA. SLOW BLOW 

F2. F3 = F2.0A 
F4. F5 “ F1.6A 

3. ALL O.IUF BYPASS CAPACITORS ARE 50V +80/-20X Z5U. 

2. ALL CAPACITOR VALUES ARE IN MICROFARADS. 16V MINIMUM. 
1. ALL RESISTOR VALUES ARE IN OHMS. i/lOW 5%. 



NOTES - UNLESS SPECIFIED OTHERWISE: 




COVER SHEET 

ENSONIQ Corp 

155 GREAT VALLEY PKWY. MALVERN PA 19355 
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SECONDARY 

TRANSFORMER. DC RECTIFIED 



ENSONIQ Corn 



PCB SCHEMATIC 
POWER SUPPLY 
DP-4+ 
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